
RESISTED 

Resistenza da 31.500 ohm 
Resistenza da 50.000 ohm 
Reslsienza da 20.000 ohm 
Resistenza da 5.000 ohm 
Resistenza da 16.000 ohm 
Resistenza da 8.000 ohm 
Rosistonza da 25.000 ohm 
Resistenza da 5.000 ohm 
Resistenza da ISO ohm 
Resistenza da' 10.000 ohm 
Resistenza da 80.000 ohm 
Resistenza da 63 ohm 
Resistenza da 31.500 ohm 
Resistenza da 5.000 ohm 
Resistenza da 80.000 ohm 
Resistenza da 80.000 ohm 
Resistenza da 0.1 Mohm 
Resistenza da 0.125 Mohm 
Resistenza da 0.125 Mohm 
Resistenza da 3.15 Mohm 
Resistenza da 2 Mohm 
Resistenza da 10 Mohm 
Resistenza da 0,2 Mohm 
Resistenza da 800 ohm 
Resistenza da 1.600 ohm 
Resistenza da 100 ohm 

CONDENBATOM 

Condens. ceram. a tubetto 
Condensatore a mica 
Compensators a mica 
Condensatore a mica 
Condensatore a mica 
Condensatere a mica 
Condensatore a carta 
Condensatore a mica 
Condensatore a carta 
Condensatore a mica 
Compensator© 

Condens. ceram. a dischetto 
Condens. ceram. a goccia 
Condens. ceram. a dischetto 
Compensator© 

Condensatore a mica 
Condensatore a carta 
Condensatore a mica 
Condensatore a carta 
Condensatore a mica 
Condensatore a carta 
Condensatore a mica 
Condensatore a mica 
Condensatore a mica 
Cohdeniatore a mica 
Condensatore a carta 
Condensatore a mica 
Condensatore a carta 
Condensatore a mica 
Condensatore a mica 
Condensatore a mica 
Condensatore a mica 
Condensatore’ a carta 
Condensatore a mica 
Condensatore a carta 
Condensatore a mica 
Condensatore a mica 
Condensatore a mica 
Con4#nsatore a carta 
Condensatore a carta 
Condensatore a carta 

Condensatore sleftrol. 


1NDUTTAHZE 

Impedenza di AF 
Irapedenza flltro 
Impedenza flltro 
Impedenza flltro 
Impedenza flltro 
Induttore . 

Induttore variablle . 

Induttore variablle 

1* trasformatore di MF . 


Vi W . 

v« w . 
Vi w . 
Vi w . 
Vi W . 

1 w . 

Vi w . 
Vi w . 
Vi w 

1 w . 
Vi w . 
Vi w . 
Vi W . 
Vz W . 
Vi w . 
Vi w . 
Vi w . 
Vi w . 
Vi w . 
Vi W . 
Vi w . 
Vi w . 
Vi w . 

2 W . 

1 w . 
Vi w . 


40 

5 

2-5-32 
50 
400 
• 1.000 
6.400 
50 
40.000 
500 
1.5 -f- 21,5 
16 
5 
10 

1.5-5-21.5 

10 

6.400 

10 

6.400 

33.5 

2.000 

10 

33.5 

50 

1.000 

6.400 

10 

12.500 
33.5 
33.5 
33.5 
33.5 
12.500 
400 
5.000 j 
50 ; 
20 | 
160 i 

40.000 i 
12.500 i 
12.500 i 


D pF± 12% 
5 P F± 12% 
2 PF . . 

1 pF±6% 

) pF ± 6% 

1 PF±6% 
IpF . . 

I pF 1 6% 

1 PF . . 

) pF ± 6% 

» pF . . 

* pF ±6% 

> PF± 12% 

I pF + 6% 

* p F . . 

i pF t 3% 

dP . . 

1 pF±3% 
PF . . 

pF ± 3% 

PF . . 

pF ± 3% 
pF ± 3% 
pF±6% 
pF ± 6% 
PF . . 

pF±3% 
pF . . 

pF±3% 
P F ± 3% 
pF ± 3% 
pF ± 3% 
PF . . 

pF ± 6% 
PF . . 

pF ± 6% 
pF ± 6% 
pF ± 6% 
PF . . 

pF . . 

PF . . 


32 + 32 + 25 uF -.300 -i- 350 V. 


2° trasformatore dl MF 


3* trasformatore di MF . 

Discriminators. 

Trasformatore di alimentazione . 

























